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Valeur dii coefficient a ==
60 (Epaisseur a la clef)
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ERRiTi
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Page 124, lvo ligne :
au lieu de : Tlinthe, lire Plinthe.
Voir aussi I'Errata g^n^ral, a la fin du Tome V.  IL N'Y A PAS, A PROPREMENT PARLER, DE COEFFI-
